August Floryan Kwiatkowski 


Obywatel :miasta Krakowa, 


Starszy <Cechusgarncarzy i kaflarzy,: 


przeżywszy lat: 67, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 31 sierpnia 
1905 roku. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Znajomych 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie w so- 

botę dnia 2-go września b. r. o godzinie 4 po południu z domu żałoby przy 
ul. Zwierzynieckiej |. 11, wprost narmiejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy J. Nowińskiej, ul. Mikołajska 14. Druk W. Korneckiego w Krakowie 


